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Poltnza fndisror/a: 3 Walt 
Consumo 35 Wort 


PHONOLA RADIO - Mod. 5519 • Medie c corte divige. Media frequenza 470 kc. Places finale 174 V, schcrrno 158 V. Altrc placchc 158 V, 
achermi 70 V. Bobine, compensator! e istruzioni funicella scala come per il rnod. 5509. 


PHONOLA - 5519 






























































































